Regn . No . KERBIL / 2012 / 45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2014 


Reg. No. KL /TV ( N ) /634/ 2012 -14 


കയ 


VERNME 


ാർ, 


; 


ള സർക്കി 
WMENT OF 


- 


KERALA 


tl cf Kk dov 


KERALA GAZETTE 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


വാല്യം 3 


തിരുവനന്തപുരം, 

ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


2014 സെപ്റ്റംബർ 2 
2nd September 2014 

1190 ചിങ്ങം 17 
17th Chingam 1190 

1936 ഭാദം 11 
11th Bhadra 1936 


Vol. III 


No. 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 9- 2014 , 
3 മണി. 


നമ്പർ സി3- 29401(1)/ 2013/ എം . സി. റ്റി. 2014 ജൂ ലൈ 25. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധ ന ം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സ ര 
സ്വ ഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇന ത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
87 / 2014 - മാഗ്നിഫൈയിംഗ് ലൂപ്പ് 4 എക്സസ് 2. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 420. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 210. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 9 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 -9 - 2014, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 19 - 8- 2014 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും - 88/2014 - മൈക്രോ 
സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 


No. C3/29401 (1 )/2013 / MCT. 

| 25th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following Items required for 
the Plastic Surgery Department of 
Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. --- 87/ 2014. 

Name of Item and Quantity — Magnifying Loupe 
4X - 2 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 9 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 9 - 2014 , 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 19- 9 -2014, 
3 മണി. 


Cost of tender form : (inclusive of Sales Tax ) 

Original - 420. 
Duplicate - 210 . 


Last date and time of sale of tender form — 18 - 9 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
19 -9 - 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 19- 9- 2014 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 19 -8 - 2014 - ന് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 19 -8 - 2014 at 3 p.m . 


Technical Specification for Operating Loupe 


1. Should have high -contrast stereoscopic images. 
2 . Should be mounted in Titanium spectacle frame. 
3. Should have flip -up function . 
4. Should have Lens protection cap 
5 . Should have sterilizable contact guard . 
6 . Should have Magnification : 4X 
7 . Should have working distance : 450mm . 
8 . Should have field of view : 81mm 
9. Should be supplied with a carring case . 


No. C3/29401 ( 2 )/2013 / GMCT. 

| 25th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following Items 
required for the Department of Plastic Surgery Government 
Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed Tender Numbers 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment — 88 / 2014 
Micro Surgical Instruments . 


Cost of tender form 


(inclusive of Sales Tax ) : 


Original - 420 . 
Duplicate = " 210 . 


നമ്പർ സി3 - 29401(2 )/ 2013 / സ . മെ . കോ . 2014 ജൂ ലൈ 25. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- Last date and time of sale of tender form - 18 - 9- 2014, 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
| 19-9- 2014, 2.30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 19 - 9 - 2014, 
3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 19 - 8 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇന ത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
89 / 2014 - ബൈപോളാർ ക്വാട്ടറി ( പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.) 2. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 1,260. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 9- 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 9- 2014 , 2.30 മണി. 


Micro Surgical Instruments 


Titanium range 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9- 2014 , 
3 മണി. 


1. Micro scissors straight > 5 inch . 
2. Micro scissors curved > 5 inch . 
3. Micro vessel dilator 2 Nos. > 5 inch . 
4 . Jewellers forceps plain with platform 2 Nos . > 5 inch . 
5. Jewellers forceps fine toothed 2 Nos. > .5 inch . 
6 . Colibri forceps. 
7 . Micro needle holder without locks 2 Nos . > 5 inch . 
8. Autoclavable box small with 8 inch by 4 . 5 inch 

mats . 
9 . Autoclavable box 8 inch by 8 inch medium with 2 

mats . 
10. Micro vessel clamps arterial 1-2 mm vessels single 

2 Nos. 
11. Micro vessel clamps arterial 1 - 2 mm vessels double 

approximator 2 Nos. 
12. Micro vessel clamps venous 1- 2 mm vessels 

single 2. 
13. Micro vessel clamps venous 1 - 2 mm vessels 

double approximator 2 Nos. 
14 . Micro vessel clamps arterial 2 -5 mm vessels single 

2 Nos. 
15 . Micro vessel clamps arterial 2 -5 mm vessels double 

approximator 2 Nos. 
16. Micro vessel clamps venous 2 -5 mm vessels 

single 2. 
17. Micro vessel clamps venous 12 -5 mm vessels 

double approximator 2 Nos. 
18 . Micro clamp applying forceps 2 Nos. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 19 - 8 - 2014 , 3 മണിക്കു മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C3/29401 ( 3)/2013/ MCT. 

25th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following Item required 
for the Plastic Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . — 89/2014 . 

Name of Items and Quantity — Biopolar Cautery with 
Fine Tips ( Specification attached) - 2 Nos. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1 ,260 . 

Duplicate — 630 . 
Last date and time of sale of tender form — 18 - 9 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
19 -9- 2014, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 19 - 9 -2014 , 
3 p . m . 


നമ്പർ സി3 - 29401( 3)/ 2013 / എം. സി. റ്റി . 2014 ജൂ ലൈ 25. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1 ) 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
* 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 19 -8 - 2014 at 3 p . m . 


നമ്പർ സി3 / 6724 / 2014/ ജി. റ്റി. ഡി . എം . സി . എ . 2014 ആഗസ്റ്റ് 1. 

ആല പ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ലെ 
താഴെ വിവരിക്കുന്ന വിഭാ ഗ ങ്ങ ളി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപ ക ര ണങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Specification for Bipolar Cautery with Fine Tips 


2 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
ഏകദേശ വിലയും 


വിഭാഗം 


- 11/ 2014-ാമോർച്ചറി ക്യാബിനറ്റ് അനാട്ടമി 
(6 ബോഡി) (1 എണ്ണം) - 7 ലക്ഷം 
12 / 2014 - പി. സി . ആർ. വിത്ത് ബയോകെമിസ്ട്രി 
അക് സ സ റീസ് ( 1 എണ്ണം) 

- 9 ലക്ഷം 
3 13 | 2 0 14 - റീ യ ജ ന്റ് കൂളർ ബയോകെമിസ്ട്രി 

(4-8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) ( 2 എണ്ണം) - 
- 5 ലക്ഷം 


1. The unit should have mono polar and bipolar 

modes. 
The unit should have separate generator for 

monopolar and bipolar. 
3. Should be compatible for both open and 

laparoscopic surgery . 
4. Should have ability to connect two mono polar 

electrodes. 
Should have seperate digital display of power 
settings for bipolar and mono polar cut and 
coagulation modes. 

Should have return electrode contact safety . 
7. Should have differant audible alarm for cut and 

coagulation modes. 
Should have maximum range mono - polar cut power 
from 300 to 400 watts variable in steps of 2 watts 

in lower power and 5 watts in high power. 
9. Should have mono polar coagulation power 120 

watts variable in steps. 
10. Should have maximum bipolar coagulation power 50 

to 80 watts variable in steps . 
11 . The unit should be provided with suitable power 

cord and should be compatible with Indian 

standard wall socket. 
12 . Should have a volume control for the audible alarm . 
13 . Should be supplied with reusable flexible silicon 

rubber patiant return plate with return electrod 

safety - 1 No . 
14 . The performance of the unit should not be affected 

by electro -magnetic interference radiated or 
contected through power lines from another 

device . 
15 . The working of the equipment should not interfere 

with the functions of other devices . 

Standard accessories . 
1. 3 Pin hand pencil 5 Nos with cable. 
2 . Reusable mono - polar active handle with cable 

compatible for foot operation (with complete set of 

electrodes)- 10 Nos . Silicon rubber reusable . 
3. Reusable insulated bayonet shaped bipolar hand 

piece with cable compatiable for foot operation 

2 Nos. 
4 . color coded Pedals water proof foot switch for 

mono polar and bipolar. 


4 14/ 2014 - മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് പത്തോളജി 

ഇമേജ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി 

(1 എണ്ണം) - 5.5 ലക്ഷം 
5 15 /2014 - സർജിക്കൽപത്തോളജി - പത്തോളജി 
- ഗോസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (1 എണ്ണം) - 

- 5 ലക്ഷം 
- 6 16 | 2 014 - മോട്ടോ വൈ സ് ഡ് കാർഡിയോളജി 
-- ഐ . സി. യു . കോട്ട് ( 4 എണ്ണം) - 

- 8.5 ലക്ഷം 
7 17 / 2014 - ഹീറ്റർ കളർ യൂണീറ്റ് കാർഡിയോ 
(1 എണ്ണം) - 4 ലക്ഷം 

തൊറാസിക് സർജറി 
18 / 2014 - വീഡിയോ റൈനോലാരിൻ ഇ .എൻ. ടി . 
ജോസ് കോപ്പ് ( 1 എണ്ണം) - 
- 8 ലക്ഷം 
19 /2014 - കോടി വിത്ത് ആർഗൺ ഗാസ്ട്രോ 
പ്ലാസ്മ കോയാഗുലേറ്റർ (1 എണ്ണം) - എൻട്രോളജി 
- 8 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1- ന് 1,470 , ക്രമനമ്പർ 2, 6, 8, 9 

ഇവയ്ക്ക് 1,500 , കമനമ്പർ 3, 5 
ഇവയ്ക്ക് 1,050, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,155, 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 840. 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 735, ക്രമനമ്പർ 2, 6, 8, 9 

ഇവയ്ക്ക് 750, കമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 
525, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 578, ക്രമനമ്പർ 

7 - ന് 420. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 9 - 2014 , 12 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 9- 2014 , 4 മണി. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.) 
For Principal. 
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Biochemistry 


13 / 2014 — Reagent Cooler 
(4 8 degree C ) 2 Nos.— ^5 lakhs 


4 


Pathology 


| 14/ 2014 _ Microscope with - 

image projection facility 
1 No . - 5 . 50 lakhs 
15/2014 _ Surgical Pathology 
grossing station - 1 No. 
5 lakhs 


5 


Pathology 


6 


16/ 2014 - Motorised ICU Cot 
4 Nos . - 10 lakhs 


Cardiology 


7 


17/ 2014 - Heater Cooler Unit 
1 No . - 4 lakhs 


Cardiothoracic 

Surgery 


- 8 


ENT 


9 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമ ന 
മ്പർ 1 - ന് 17 - 9 - 2014 , 11. 30 മണി, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
17 - 9 - 2014, 12 . 30 മണി, ക മ ന മ്പർ 3 - ന് 17 - 9 - 2014 , 
2 . 30 മണി, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 17 - 9 - 2014 , 3 . 30 മണി, 
കമ ന മ്പർ 5 - ന് 18 - 9 - 2014 , 10 . 30 മണി, കമ ന മ്പർ 6 - ന് 
18 - 9 - 2014 , 11. 30 മണി, കമ ന മ്പർ 7 - ന് 18 - 9 - 2014 , 
12 .30 മണി, ക മ ന മ്പർ 8 - ന് 18 - 9 - 2014 , 2 . 30 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 18 - 9 - 2014, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം, എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാ സു കൾ മുകളിൽ കൊടു ത്ത തീയ തി കളിലും 
സമ യ ങ്ങളിലും സമർപ്പി ക്കു ന്ന വരുടെ യോ അ വർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പതി നി ധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . 
ദർ ഘാ സു കൾ തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു വാ ൻ ആഗ ഹി 
ക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി ചേർത്ത് 
മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്ന തിന് അവ സാ ന ദി വ സ ത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവ സ 
ങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കു ന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്ര പ ത ത്തിൽ സമ്മ ത പ ത വും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 
ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുക യ് ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ്. സമ്മത പത്രവും നിരതദവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 5 ലക്ഷത്തിന് 
മേൽ വിലവരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം 
വാറണ്ടി ഉണ്ടാ യി രിക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള 
7 വർഷത്തേക്ക് വാർഷിക മെയിൻനൻസ് കരാർ നിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ആകെ 10, 7 വർഷത്തേക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കായിരിക്കും വില താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 
കണ ക്കി ചെല ടുക്കു ന്ന ത് . ഇത്തരം ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾക്ക് 

പസ് ബിഡ്, ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് വെവ്വേറെ നൽകേണ്ട 
തുമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ നൽകാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതായിരിക്കും. 


18/ 2014 - Video - Rhinolaryngo 
scope — 1 No. — 8.5 lakhs 
19 /2014 — Cautery with Argon 
Plasma Coagulator - 1 No. 
8 lakhs 


Gastro 
enterology 


Cost of tender form : 
Original - 1, 470 for Sl. No. 1; 1 , 500 for 

Sl. Nos. 2, 6 , 8, 9 ; - 1,050 for Sl. Nos. 
3 , 5; - 1,155 for Sl . No . 4; - 840 for 

Sl. No . 7. 
Duplicate - 735 for Sl. No . 1 ; 750 for 

- Sl . Nos. 2 , 6 , 8 , 9 ; - 525 for 
- Sl. Nos. 3, 5 ; - 578 for Sl . No. 4; 

- 420 for Sl. No . 7. 
Last date and time of sale of tender form 
16 - 9 - 2014, 12 Noon . 


Last date and time of Receipt of tender form 
16-9- 2014, 4 p. m . 


No . C3/ 6724/ 2014/ TDMCA. 

1st August 2014 . 
Sealed tenders are invited for the following 
Equipments as detailed to Government T . D . Medical 
College, Alappuzha. 


Last date and time of opening of tender 
17- 9- 2014, 11 . 30 a. m . for Sl. No. 1 ; 17- 9- 2014, 12.30 p . m . 
for Sl. No. 2 ; 17 - 9 - 2014 , 2 .30 p . m . for Sl. No. 3 ; 
17- 9 - 2014, 3 .30 p . m . for Sl. No . 4 ; 18 -9 - 2014, 10.30 a. m . 
for Sl. No. 5 ; 18- 9 - 2014, 11 . 30 a. m . for Sl. No . 6 ; 
18 - 9 - 2014, 12. 30 p . m . for Sl. No. 7 ; 18 - 9 - 2014 , 2 .30 p . m . 
for Sl. No. 8 ; 18 - 9- 2014, 3 . 30 p . m . for Sl. No . 9 . 


SL. 
No. 


Department 


Tender No. with 
Name of equipment and 
Approximate cost 

( 2 ) 


(1) 


( 3 ) 


Tenders should be addressed to The Principal, Govt. 
T . D . Medical College, Alappuzha- 688 005. Tender No . and 
due date should be superscribed on envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above for each tender in the 
presence of such tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 


| 1 


Anatomy 


11/ 2014 Mortuary Cabinet 
| (6 body) - 1 No. - 7 lakh 

12 / 2014 _ - PCR with Accessories - 
1 No. - 9 lakh 


2 


Biochemistry 
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9 35/ 2014 - ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിമ്പ് പി . എം . ആർ. 

ഫിറ്റിംങ് സെന്റർ ഐറ്റംസ്- 

1 എണ്ണം 
10 36 / 2014 - മോട്ടോറൈസ്ഡ് 

സർജറി 
ഐ . സി. യു . കോട്ട്സ് - 4 എണ്ണം 
11 37 /2014 - സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി സർജറി 

വിത്ത് വെസ്സൽ സീലർ 1 എണ്ണം 
12 38 / 2014 - വീഡിയോ 

സർജറി 
കോളോണോസ്കോപ്പ് & 
അസ്സസറി ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംങ് 
സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം 


Intending tenderers may obtain the tender forms from 
the undersigned on all working days from 10 a. m . to 4 
p .m . Cheques , drafts , Postage Stamps will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
tender, if required will be issued on additional payments as 
shown in the schedule. Tender form is not transferable 
and the cost is not refundable . Tender forms will be 
supplied to the firm by registered post subject to a 
cash payment 50 in addition as postage charges . Money 
Order will be accepted only if received within 10 clear 
working days prior to due date for submitted tenders . 
Further details can be had from the college office during 
working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth - 100 and EMD 1 % of total cost of the items 
tendered. Tenders without EMD will be rejected . 
Equipments costing more than 

5 lakhs should carry a warranty 3 years ( minimum) and 
AMC for subsequent 7 years (total 10 years ). This 
10 years cost will be taken into consideration for 
tabulation . In such cases price bid and technical bid 
should be submitted separately. Tenders submitted 
without observing these formalities will not be considered . 

( 2 ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ കമനമ്പർ 1, 2, 6 ഇവയ്ക്ക് 1, 050, 

കമ ന മ്പർ 3 , 11 ഇവയ് ക്ക് 2, 600 , 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 3,500, ക്രമനമ്പർ 5, 8 
ഇവയ് ക്ക് 1, 9 0 0 , കമ ന മ്പർ 7 - ന് 

1,500 , ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 2,400 , ക്രമനമ്പർ 

10 - ന് 2,100 , ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 3,150 . 
പകർപ്പ് കമ ന മ്പർ 1, 2 , 6 ഇവയ് ക്ക് 600 , 

കമ ന മ്പർ 3 , 11 ഇവയ് ക്ക് 1, 3 00 , 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1, 800, ക്രമനമ്പർ 5, 8 
ഇവയ്ക്ക് 1,000, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 800, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 1,200 , കമനമ്പർ 10 - ന് 
1,100, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 1,600. 


നമ്പർ സി1/ 7198 / 2014 / ജി . റ്റി . ഡി. എം . സി . എ . 2014 ആഗസ്റ്റ് 7. 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ താഴെ 
വി വ രി ക്കുന്ന വിഭാ ഗ ങ്ങ ളി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

വിഭാഗം 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

(2) 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 9 - 2014 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 20 - 9 - 2014, 4 മണി. 


( 3 ) 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 22 - 9 - 2014, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 22 - 9 - 2014, 
12 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 22 -9 - 2014 , 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
22 - 9 - 2014, 3.30 മണി, കമനമ്പർ 5 - ന് 23 - 9 -2014 , 11 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 23 - 9 - 2014 , 12 മണി, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 24 - 9 - 2014, 
11 മണി, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 24 - 9 - 2014 , 12 മണി, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 
24 - 9 - 2014 , 2. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 24 - 9 - 2014 , 3.30 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 25 - 9 - 2014, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 25 - 9 - 2014, 
12 മണി. 


27 / 2014 - മോട്ടോറൈസ്ഡ് 

ജനിറ്റോ യൂറിനറി 
ഐ . സി . യു . കോട്ട്സ് - 2 എണ്ണം സർജറി 
28 / 2014 - ബൈപോളാർ 

ജനിറ്റോ യൂറിനറി 
റ്റി. യു . ആർ. പി . സെറ്റ്- 1 എണ്ണം സർജറി 
- 29/ 2014 - ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്ന്യൂറോ മെഡിസിൻ 

ഇഇജി - 1 എണ്ണം 
- 30 / 2014 - ഹൈസ്പീഡ് 

ന്യൂറോ സർജറി 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിൽ സിസ്റ്റം 
ഫോർ എൻ. എസ്. - 1 എണ്ണം 
31/2014 - ന്യൂറോ മൈക്രോ ന്യൂറോ സർജറി. 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സെറ്റ് - 1 എണ്ണം 
32/ 2014 - മോട്ടോറൈസ്ഡ് 

ന്യൂറോ സർജറി 
ഐ . സി . യു . കോട്ട്സ് - 2 എണ്ണം 
33 / 2014 ഓർത്തോപീഡിക് ഓർത്തോപീഡിക്സ് 
പവർ ഡിൽ വിത്ത് റീമർ - 
4 എണ്ണം 
34 /2014 - ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓർത്തോപീഡിക്സ് 
വീഡിയോ ആർത്രോസ്കോപ്പ് & 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് - 1 എണ്ണം 


ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവ . ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കു 
ന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീ 
സിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് 
എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാ 
സു കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കു വാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയൊടൊപ്പം 50 കൂടി 


ചേർത്ത്മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡ 
റുകൾ 5 -9 - 2014, 3 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ആഫീസിൽ ലഭിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. അതായത് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവ 
സ 

ന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന 
മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ സമ്മ ത 
പത്രവും കോട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 
വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. സമ്മ ത പ്രതവും 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 5 ലക്ഷത്തിന് മേൽ വില വരുന്ന ഉപകരണ 
ങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള 7 വർഷത്തേക്ക് വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് 
കരാർ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെആകെ 
10 വർഷത്തേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കായിരിക്കും വില 
താ ര തമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം 
ഉപക ര ണ ങ്ങൾക്ക് പസ് ബിഡ്, ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 
വെവ്വേറെ നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ നൽകാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


Cost of tender form : 
- Original - 1 ,050 for Sl. Nos . 1 , 2 , 6 , 

" 2 , 600 for Sl. Nos. 3, 11, 3,500 for 
Sl. No . 4, 1,900 for Sl. Nos. 5, 8, 
1, 500 for Sl. No. 7 , 2 , 400 for Sl. 
No. 9, 2,100 for Sl. No. 10 , 3 ,150 

for Sl. No. 12 . 
Duplicate = 600 for Sl. Nos. 1 , 2 , 6 , 

1, 300 for Sl. Nos. 3 , 11, 1,800 for 
Sl. No. 4, 1, 000 for Sl . Nos. 5 , 8 , 
800 for Sl . No. 7 , 1 , 200 for Sl. 
No. 9 , 1 ,100 for Sl. No . 10 , 

S 1 , 600 for Sl. No. 12 . 
Last date and time for sale of tender —— 20 -9 -2014 , 
4 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -9- 2014, 4 p. m . 

Date and time of opening of tender 
22 - 9- 2014, 11 a. m . for Sl . No . 1 , 22 - 9 - 2014 , 12 noon . for 
Sl. No . 2 , 22- 9 - 2014, 2 .30 p . m . for Sl. No . 3 , 22 - 9 - 2014, 
3 .30 p . m . for Sl. No . 4, 23 - 9- 2014, 11 a . m . for Sl. No. 5, 
23 - 9 - 2014, 12 noon for Sl. No. 6, 24 - 9 -2014 , 11 a . m . for 
Sl. No. 7, 24- 9- 2014, 12 noon for Sl. No. 8 , 24 -9 - 2014, 
2 .30 p . m . for Sl . No . 9 , 24 - 9 - 2014 , 3 . 30 p . m . for 
Sl. No . 10 , 25 - 9 - 2014, 11 a. m . for Sl. No . 11 , 25-9 - 2014, 
12 noon for Sl. No. 12 . 


No. C1/7198/2014/ Govt. TDMCA . 7th August 2014. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
following equipments for various departments of Govt. 
T. D . Medical College, Alappuzha- 5. 
- St . 

Tender Number and Department 
Name of Equipments 


No. 


1 


2 


Genitor urinary 

Surgery 
Genitor urinary 

Surgery 
Neuro Medicine 


3 


4 


Neuro Surgery 


5 


Neuro Surgery 


Tender should be addressed to the Principal, Govt. 
T. D . Medical College Alappuzha -688 005 . Tender No . & 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above tender in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Intending tenderers may 
obtain the tender forms from the undersigned on all 
working days from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques, Drafts ; 
Postage Stamps will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate tender, if required will be issued 
on additional payments as shown in the schedule . Tender 
form is not transferable and the cost is not refundable . 
Tender forms will be supplied to the firm by registered 
post subject to be a cash payment of ` 50 in addition as 
postage charges. Money Orders will be accepted only 
upto 3 p . m . on 5 -9 - 2014 if received within 10 clear 
working days prior to due date for submission of tenders . 
Further details can be had from the college office during 
working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD 1 % of the total cost of the item 
tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


6 


Neuro Surgery 


27/ 2014 _ Motorised ICU 
Cots — 2 Nos. 
28/2014 _ Bipolar TURP 
set - 1 No . 
29/ 2014 — Amplitude Integrated 
EEG- 1 No. 
30 /2014 — High speed electrical 
drill system for NS - 1 No. 
31/2014 _ Neuro Micro 
instrument set - 1 No . 
32 /2014 — Motorized ICU 
cots — 2 Nos. 
33/ 2014 _ Orthopaedic power 
drill with reamer - 4 Nos. 
34/2014 — High definition video 
Arthro Scope & instruments — 1 No . 
35/ 2014 - Artificial Limb 
fitting centre items— 1 No. 
36/2014 - Motorized ICU 
cots — 4 Nos . 
37/2014 _ Surgical diathermy 
with vessel sealer — 1 No . 
38/ 2014 _ Video colonoscope & 
accessory for existing 
System — 1 No. 


7 


Orthopaedics 


8 


Orthopaedics 


- 9 


PMR 


10 


Surgery 


11 


Surgery 


Equipments costing more than ` 5 Lakhs should carry 
a warranty of 3 years (minimum ) and AMC for 
subsequent 7 years (total 10 years ). This 10 year cost will 
be taken into consideration for tabulation . In such cases 


Surgery 


48 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


price bid and technical bid should be submitted 
separately. 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender No. & due date and should be 
addressed to The Principal, Govt. T. D . Medical College , 
Alappuzha . 

Approximate Cost - 10, 00,000. 


Government T. D . Medical College 
Alappuzha. 


(Sd.) 
Principal. 


EMD1%. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 26/ 2014] 
നമ്പർ സി4/ 10051/ 2014 / ജി . റ്റി. ഡി . എം . സി . എ . 

2014 ആഗസ്റ്റ് 7. 
ആല പ്പുഴ ഗവ. റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
സ്കിൽസ് ലാബിലേക്ക് ഡമ്മികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 10,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
- ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ, ഇന വി വരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
25- 9 - 2014, 3 മണിവരെ. 26 - 9 - 2014 , 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവരോ അവർ 
നിയോ ഗി ക്കു ന്ന പതി നി ധിയോ ഈ അ വ സ ര ത്തിൽ 
സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
10 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ 1,575 കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഒടു 

ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പകർപ്പ് ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 788 
അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വില്പന 25 - 9- 2014 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാ 
സുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാ 
സിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയ 
യക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവ 
സത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണി 
യോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വില തിരികെ ലഭി 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്രത 
ത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
എടു ത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് സ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
നിര ത ദ വ്യവും സമ്മ ത പ ത വും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


- Last date for receipt of tender will be 25 - 9 - 2014 at 
3 p . m . Late tenders will not be accepted . The tender will 
be opened at 3 p . m . on 26 - 9 - 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
4 p . m . on a cash remittance of 1 ,575 which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . 

Sale of tender forms will be closed at 25 - 9 - 2014 , 
| 12 Noon. Cheques , Postage Stamps, etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
sent for V . P. P. Tender forms will be supplied to the firm 
by registered post subject to a cash payment of 
* 50 in addition as postage charges. Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of 788 per copy. Further 
details can be had from the college office during working 
time. Tender should be accompanied by an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % 
of total cost of the items tendered . Tenders without EMD 
and agreement will be rejected . 


Government T. D . Medical College 

( Sd .) 
Alappuzha . 

Vice Principal 
| (in - charge of Principal) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
[ നമ്പർ 39 / 2014) 


- നമ്പർ സി4/ 10509 /2014/ ജി.റ്റി. ഡി . എം. സി. എ . 2014 ആഗസ്റ്റ് 11. 

ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽസ് ലാബ് സാമഗ്രികൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 20,00 ,000. 


ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
- നമ്പർ, ഇന വി വരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
26 - 9- 2014, 3 മണിവരെ. 27 -9 - 2014, 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവരോ അവർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ 


No. C4/10051/2014/ GTDMCA . 

7th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the the supply of 
Manikins for Skills Lab of Government T . D . Medical 
College , Alappuzha . 


സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങ 

[ നമ്പർ 12/ 2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി. ആർ.) 
ള 

- ൽ 
10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ 3, 150 കോളേജ് ഓഫീസിൽ 

നമ്പർ സി6 / 10134 / 2014 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 2014 ജൂ ലൈ 30. 
ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പകർപ്പ് ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ - 1, 575 
അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വില്പന 26 -9 -2014 - ന് - തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് ഒഫ് ത്താൽമോളജി ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് ആ വശ്യ മായ 
എന്നിവ ദർഘാ സിന്റെ വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 

കോർണിയൽ ടോപോഗ്രാഫർ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി 
ദർ ഘാ സുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 

തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
ദർ ഘാ സിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം 50 കൂടി ചേർത്ത് 

കൊള്ളുന്നു . 
മണിഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അടങ്കൽ തുക - 4, 00,000. 
ലഭിക്കുന്ന മണിഓർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വില 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 

- ദർഘാസുകൾ 12 /2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. എന്ന് 
പാടുള്ളതല്ല . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മ ത പത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 11- 9 - 2014 ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു തരേണ്ടതും 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ആകു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ആണ്. 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - 840, ഡു പ്ലി ക്കേറ്റ് 
നിര ത ദ വ്യവും സമ്മത പത്രവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത 

ഫോറത്തിന്റെ വില 420 . ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

തീയതി 10 - 9 - 2014, 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
No. C4/10509/2014/ GTDMCA . 11th August 2014. 

അവസാന തീയതി 1 - 9 - 2014 , 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ 

ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേ 
Sealed tenders are invited for the supply of Clinical 

ണ്ട താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു 
for Skills Lab items for Various Department of Govt. T. D . 

കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
Medical College , Alappuzha. 

ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 
Approximate Cost - 20,00,000 . 

- സ്റ്റോർ പർച്ചേയ് സ് റൂൾ സ് ഖണ്ഡിക 7. 50 - ൽ 
The envelopes containing the tender should bear the 

പ്രതിപാദിക്കുന്ന 2 ബിഡ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദർഘാസുകൾ 
superscription Tender No . & due date and should be 

- സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
addressed to The Principal , Govt. T . D . Medical College , 
Alappuzha . 

Last date for receipt of tender will be 26 - 9 - 2014 at 
3 p . m . Late tenders will not be accepted . The tender will No. C6 /10134 /2014 / 

MCTCR . 

30th July 2014. 
be opened at 3 p . m . on 27 - 9 - 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 

Sealed tenders are invited for the supply of Corneal 
who may be present at that time. 

Topographer to Department of Ophthalmology Medical 

College, Thrissur. The tender should be superscribed 
Intending tenderers may obtain the tender form from 

“ Tender No . 12 /2014 - 15 /MCTCR ( Approximate Cost 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
4 p . m . on a cash remittance of 3 , 150 which is the price 

4,00 ,000 ) for the supply of Corneal Topographer and 
fixed for a form and which is not refundable under any 

addressed to the Principal, Medical College, Thrissur. The 
circumstances. The tender forms are not transferable. last date fixed for the receipt of tender is at 1 p . m . on 
Sale of tender forms will be closed at 26 - 9 - 2014 , 11 - 9 - 2014 and opening is at 3 p . m . on 11 -9 - 2014 . Sale of 
12 noon . Cheques, Postage Stamps etc . will not be tenders will be closed on 10 - 9 - 2014 at 4 p . m . The cost of 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be tender form is - 840 and duplicate copy is " 420 . The 
sent per V . P. P. Tender forms will be supplied to the firm 

tender form is not transferable. Money Order will be 
by registered post subject to a cash payment of 50 in 

accepted towards cost of tender form till 1- 9 -2014 at 
addition as postage charges . Money Order will be 

4 p . m . 50 should be sent additionally if needed by 
accepted only if received within 10 clear working days 

post. Further details can be had from the office of the 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of 1 ,575 per copy. 

undersigned . 
Further details can be had from the college office during 

Two bid system ( Technical bid and Price bid ) should 
working time. Tender should be accompanied by an 

be strictly followed in this tender as per Store Purchase 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ` 100 and 

Manual 2013 Para 7.50 . 
EMD 1 % of total cost of the items tendered . Tenders 
without EMD and agreement will be rejected . 


- (Sd.) 


( Sd .) 


Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha . 


Vice Principal 
( in -charge of Principal). 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


Principal . 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2014 , 
11. 30 മണി. 


ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 31- 3- 2015. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർ ഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

| [നമ്പർ 13 /2014 / മെ. കോ . തൃ ) 
നമ്പർ സി1 / 12402/ 2014/ മെ . കോ . തൃ . 

2014 ആഗസ്റ്റ് 11 . 
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോസർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് 
(1 എണ്ണം) സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ “ ദർഘാസ് നമ്പർ 13/ 2014/ മെ . കോ . ത്യ 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ 3 - 9 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേ 
ണ്ടതും ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 2.30 മണിക്ക് 
ബന്ധ പ്പെട്ട വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 525. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില 263 . ഫാറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 2 - 9 - 2014 , 4 മണി വരെ. മണിഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 22 - 8 - 2014, 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭി ക്ക ണ മ ന്നു ള്ള വർ - 50 ചേർത്ത് മണി യോർ ഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഓഫീസു മായി പ്രവർത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 
ദർഘാസുകൾ- ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 
എന്നിവ പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിലാക്കേണ്ടതും, 
ഇവ രണ്ടും സീൽ ചെയ്ത വലിയ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്ത് 
തരേണ്ടതുമാണ്. 


3. വാറണ്ടി- - ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചുരു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു ക ൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേ ണ്ടതാണ്. ആവശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


No. C1/ 12402/2014/ MCTCR . 

11th August 2014 . 
Sealed tenders are invited for the the supply of 
Electro Surgical Unit ( 1 No .) to Department of 
Neurosurgery of Government Medical College , Thrissur . 
The tender should be superscribed “ Tender No . 13 /2014 / 
MCTCR for the supply of Electro Surgical Unit ( 1 No.) 
for the Department of Neurosurgery ” and addressed to 
the Principal, Medical College , Thrissur. The last date 
fixed for the receipt of tender is at 1 p . m . on 3 -9 - 2014 and 
opening is at 2 . 30 p . m . on 3 - 9 - 2014 . Sale of tenders will 
be closed on 2 - 9 - 2014 at 4 p . m . The cost of tender form 
is 525 and duplicate copy is 263 . The tender form is 
not transferable . Only Money Order will be accepted 
towards cost of tender form till 22 - 8 - 2014 at 4 p . m . ` 50 
should be sent additionally if needed by post . Further 
details can be had from the office of the undersigned . 
Tenderers should submit technical bid (specification ) and 
financial bid (price quotation ) in separate sealed covers 
and these two sealed covers have to put in a bigger 
sealed cover. 


| No. S5 - 10843/ 2014/ MCC . 

| 30th July 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers/ authorized dealers for 
the supply of Manequins and Trainers to the Department 
of Medical Education Unit in Government Medical College , 
Kozhikode, as detailed below : 

Tender forms and details can be obtained from the 
Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost. The tender should 
be superscribed with tender number and addressed to the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 (Rupees One Hundred 
only ) and EMD @ 1 % of the total cost of items tendered 
for. Stamp Paper will be supplied to the firm , outside 
Kerala on request along with remittance of 150 (Rupees 
One Hundred and fifty only) by Money Order in favour 
of Principal, Government Medical College, Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . Rates should be quoted in Indian Rupees 
only . All the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, insurance , loading, unloading , erection and 
commission charges and installation should be borne by 
the tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft , Postage Stamp etc. will not 
be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tender will be opened in the presence of the tenderers 
or their authorised representatives as scheduled . 


Government Medical College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്5/ 10483 / 2014/ എം . സി. സി . | 2014 ജൂ ലൈ 30 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
എ ഡക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് വിഭാ ഗ ത്തിലേ ക്ക് വിവി ധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് മാനിക്വിൻസ് ആന്റ് ട്രെയ്നേഴ്സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : ടാക്സസ് അടക്കം - 2,061. 


Tender No., Name of Item and 

Approximate Cost 


No. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 9 - 2014, 3 മണി. 


1 


2 


S5/10483/14/ MCC Adult CPR trainer - 1,58,484 
S3 / 10484/14/ MCC - Airway Management Adult 
trainer - 1,34,866 
S3 /10485 /14/ MCC - Birthing Simulater - 2 , 73,600 


ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
-- സമയവും- 17 - 9 -2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 9- 2014 , 
12 മണി. 


- S3/10486 / 14/ MCCUrinary Catheterization trainer 

2, 04, 000 


ദർഘാസിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31 - 12 - 2014. 


Cost of tender form Original - 420 for Sl. Nos . 1, 2 
and 4 , ` 525 for Sl. No. 3 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Cost of Duplicate tender form - 
Sl. Nos. 1 , 2 and 4 , 288 for Sl. No . 3. 


235 for 


Cost of tender form by post - 470 for Sl . Nos. 
1 , 2 and 4, 575 for Sl . No. 3 . 

Closing date of tender by post - -10 - 9- 2014. 
Closing date of sale of tender form - 18- 9-2014. 

Due date and time of receipt of tender - 19 - 9- 2014, 
11 a . m . 

| Due date and time of opening of tender - 19 - 9 -2014, 
11.30 a. m . 


| No . E1/ HDS/ MCH/ 527/ 14. 

2nd August 2014 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Government Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Errection and Commissioning of Dumbwaiter. 

(Specification and terms and conditions of supply 
available with tender form ) 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as E1/HDS/MCH /527 / 14 .) 


Date upto which rates are to be firm — 31-3 - 2015 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


Price of tender form ( including Tax ) — ` 2, 061. 

Date and time of close of sale of tender form 
16-9- 2014, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form — 17 -9- 2014 , 
- 3 p . m . 

Date and time for opening of tender - 18 - 9 - 2014 , 
| 12 noon . 

Date up to which rates are to be firm — 31- 12 - 2014 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 


Office of the 
Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


Office of the 
Govt. Medical College , 
Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് നോട്ടീസ് 


നമ്പർ ഇ1/ എച്ച്. ഡി.എസ്./527 /2014. 2014 ആഗസ്റ്റ് 2. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് ഒരു 
ഡംവെയർസപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
നമ്പർ ഇ1/ എച്ച്. ഡി .എസ്./ 527 / 2014 എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നമ്പർ എസ്. 4/ 8455/ 2014 / എം . സി . സി. 2014 ആഗസ്റ്റ് 4. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫാളജി. 
വിഭാ ഗത്തിലേ ക്ക് വെന്റിലേറ്റർ ( 2 എണ്ണം) വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സ രാധിഷ്ഠിത വു മായ ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ- 0495- 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുക 

- 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്താടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻഎന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മററു ദർഘാസ് വ്യ വ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നാതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 4 / 8455 | 2014 | 
എം . സി . സി . നെഫാളജി വകുപ്പിലേ ക്ക് വെന്റി ലേറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 20 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


| No . S4- 8455 /2014/ MCC . 

4th August 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Ventilator ( 2 Nos.) to the 
Department of Nephrology , Govt. Medical College , 
Kozhikode , Kerala, India. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone- 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender No. as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth 100 (Rupees One hundred only) and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper 
will be supplied to the firm outside Kerala , on request 
along with the remittance of ` 150 ( Rupees One hundred 
and fifty only) (Rupees 100 towards the cost of Stamp 
Paper and Rupees 50 as incidental charge ) by Money 
Order taken in favour of Principal, Government Medical 
College , Kozhikkode. Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened as detailed 
below , Belated tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S4-8455 /2014 /MCC for 
the supply of Ventilator to the Department of Nephrology. 
| Estimated cost - 20 Lakh. 
Cost of tender form - 3,150. 

- By post - 3, 200 . 
Last date of sale of tender form by post - 30 - 8- 2014. 

Last date and time of sale of tender form — 4 - 9 - 2014 , 
3.30 p. m . 

| Due date and time for receipt of tender - 5 -9 - 2014, 
| 11 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3, 150 . 


തപാൽ വഴി- 3,200. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 30 - 8 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും-- 4 - 9 - 2014 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
5 - 9 - 2014. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5 - 9- 2014, 
11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പി ക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 


Date and time of opening of tender - 5 - 9 - 2014, 
11 . 30 am. 

Date upto which the rates are to be firm — 31-3 - 2015 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Govt. Medical College , Kozhikode , 
Kerala, India , Pin -673 008 . 


അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 

The firm should be arranged demonstration at their 
- own cost if requested. 

Warranty - Minimum 2 years . 
AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 
CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 
No advance payment will be made. 


5. 


Office of the 
Government Medical College , 
Kozhikode - 8 . 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S1- 2373 /14/DCC. 

1st August 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited for the supply of the following Dental 
Materials to the Dental College , Kozhikode. 

Tender No . — S1-2373/ 14 /DCC . 
Item - Automatic Tissue Processor. 
Cost of tender form : 

Original - 3,885 . 
Duplicate = 1,943 . 

By Post ( M. 0 . only) - 3,935. 
Closing date and time of sale of tender forms by 
post _ 5 - 9 - 2014, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender forms 
12-9- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
16 -9 - 2014, 4 p . m . 

Date and time of opening of tender 
17 -9 - 2014, 11 a. m . 

Tenders should be superscribed with tender number 
and items and addressed to the Principal, Govt. Dental 
College, Calicut, Pin - 673 008 . Details can be had from the 
office on working days . Tender forms can be had from the 
Office of the Principal, Govt. Dental College, Calicut from 
11 a . m . to 3 p . m . on working days. Tender form will be 
sent through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of M . O . 
in favour of the Principal, Govt. Dental College, Calicut, 
Kerala State , Pin -673 008 . Money Order should reach this 
office on or before 5 -9 - 2014 . No other form of remittance 
will be accepted . 


നമ്പർ എസ് .1 - 2373/ 14/ ഡി . സി . സി . 

2014 ആഗസ്റ്റ് 1. 
കോഴിക്കോട് ഗവ. ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ കൊടു 
ത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്.1- 2373 / 14 / ഡി. സി. സി . 


യ 


ഇനം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ടിഷ പാസ്സസർ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 3, 885. 
പകർപ്പ് - 1,943. 

തപാൽവഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - 3,935. - 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴിയുള്ള വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5 - 9 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


Government Dental College, 
Kozhikode - 8 . 


( Sd.) 
For Principal. 


- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 9 - 2014 , 4 മണി. 


പുനർ ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 9 - 2014, 11 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ അയയ് 
ന്നതിനു വേണ്ടതുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാഅപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേതെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 5- 9- 2014 ന്മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 


നമ്പർ എസ്. 1029/2014/ സി .എൻ. സി. 2014 ആഗസ്റ്റ് 1. 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
- ആ വ ശ്യ മായ ഇ . പി . എ . ബി . എ ക് സ് . സിസ്റ്റം വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 500. 
തപാൽവഴി- 540, 
പകർപ്പ് - 300. 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


IMPORTANT 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 10 -9- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 16 -9 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 17- 9 -2014 , 4 മണി. 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth - 100 (Rupees One Hundred only ) and an EMD at 
1 % of the total cost of items tendered for. Tenders 
without Agreement and EMD will be rejected outright. 
Specimen agreement is annexed to the prescribed tender 
form . Stamp paper will be supplied to firms outside Kerala 
on request along with a remittance of 100 ( Rupees 
One Hundred) towards the cost of Stamp Paper and 40 
as incidental charges by money order. Specifications of the 
item quoted should be properly mentioned . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 9- 2014 , 
11.30 മണി. 


Name and Specifications of items to be supplied 


Sl. 


Particulars 


Qty. 
Required 


| No. 


30 Nos. 


തുക നിശ്ചിതമായി നിൽക്കേണ്ട തീയതി- 31- 12 - 2014 . 

ദർഘാ സു കൾ എസ്. 1029 / 2014 / സി . എൻ. സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ് സിംഗ്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പി. ഒ ., കോഴി ക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

100 - ന്റെ കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാ ത ക യിലുള്ള സമ്മ ത പത്രം വാഗ് ദ ത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി ദർഘാ സിനോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


2 Nos. 


1 Basic model Push Button Telephone 
2 CLI Push Button Telephone 
3 2 Pair cabling charges inclusive of 

materials and labour 


1500 M 


32 Nos. 


1 No. 
| 1 No . 


1 No. 


No. S-1029/2014/ CNC. 


| 1st August 2014. 


Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the Up gradation of EPABX System to 
the Govt. College of Nursing, Calicut. 


- 4 Roset box for extensions 
5 CVT along with 2 * 12V SMF batteries 

for back up or UPS during power 

failure minimum back up 4 hrs . 
6 200 pair MDF inclusive of modules 
7 Lightning protector for analog 4 trunk 

circuits 
8 ISDN PRI Epabx system configured 

for 4 trunk lines 2 digital extensions 
and 36 extensions built in CLI for 
trunks -CLI transferrable to extensions 
VRS 08 port built in -10000 Calls buffer 
memory -Outgoing Call/ Incoming Call / 
Missed Call detailed printouts -HMS 
interface built into support true 
check in -check out- ASMDR for Rupee 
billing- LCR Least cost routing- PRI 
Connectivity -GSM Trunk connectivity 
Trujm Budjecting- Extension budjecting 
Auto fax detection 4 port at a time 
Voice navigator - CTI Pop up for 
incoming calls-expandable to 01 PRI/02 

Digital ports / 96 extensions 
9 Operator Console -24 keys 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Govt. College of Nursing, Calicut direct on 
payment of ` 500 and by registered post on payment 
of ` 540 by Money Order. Tender forms should be 
superscribed as “ Tender No. S - 1029 /2014 /CNC ” and 
addressed to “ The Principal, Govt. College of Nursing, 
Calicut, Kerala -673 008 ” . The last date of receipt of tender 
is at 4 p . m . on 17 - 9 - 2014 . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
18 - 9 - 2014 in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


1 No . 


1 No. 


SPECIAL CONDITIONS 


Tender forms are not transferable under any 
circumstances. Sale of tender forms by post will be closed 
at 3 p.m . on 10 -9 -2014 . Cheques, Drafts , Postage Stamps etc. 
will not be accepted towards the cost of forms nor will the 
forms be sent by V.P.P. Duplicate copy of tender forms 
can be had on payment of 300 . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at their 

own cost, if requested . 


3. Warrantee should be Minimum for 2 years. 
4. AMC/CAMC: Minimum for 5 years. 
5. No advance payment will be made. 
6. The details of installation in Govt. Sector/Office / 

Major institution may be attached . 


Government College of Nursing , 
Kozhikode- 8 . 


(Sd.) 
Principal (i/ c ). 


